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F. E. SATTERLEE COMPANY 


PEERLESS BELT LACING MACHINES 



This machine consists of three corrugated rolls oper¬ 
ated by a crank; a spiral needle is inserted between the 
rolls and by revolving the crank it is carried through 
ends of the belt making small perforations into which 
the coiled wire lacing is afterward inserted as the needle. 
The coils are then flattened and forced into belt and 
ends coupled together with rawhide pins or twine. 


Size Machine 

Inches 

For Single or 
Double Belts, In. 

Lace Fur¬ 
nished, Inches 

Price 

Each 

Extra for 
Power Attach. 

4 

Up to 4 

4000 

65.00 

12.50 

6 

“ “ 6 

6000 

80.00 

12.50 

8 

“ “ 8 

6000 

90.00 

12.50 

12 

“ “ 12 

6000 

100.00 

12.50 

18 

“ “ 18 

8000 

130.00 

12.50 

24 

“ “ 24 

8000 

160.00 

12.50 


Coil lacing, per box of 1000 inches, 1.50. Brass lace, 
per box of 1000 inches, 5.00. Spiral needles, 40 cents 
per dozen. Rawhide pins, per bundle of 1000 inches, 3.00. 
Steel pins, 1000 inches, 1.00. Coupling twine, 30 
cents per ball. Cutting pliers, per pair, 2.50. 


REPAIR PARTS 


No. 1 Upper Jaw 

No. 26 Lower Cor. Strip 

“ 2 Lower “ 

“ 27 Idler Gear 

“ 3 Side Link, Needle End 

“ 28 Guide Stud 

“ 4 “ “ Crank “ 

“ 29 Knife Blade 

“ 5 Tripod 

“ 30 Snap Handle 

“ 6 Crank Roll Holder 

“ 31 “ Pin 

“ 7 Stand Rod 

“ 32 “ Spring 

“ 8 Lever 

“ 33 Filister Head, Ear Screw 

“ 9 Stand Tube 

“ 34 Center Pin, Crank End 

“ 10 Ear, Needle End 

“ 35 “ “ Needle “ 

“ 11 “ Crank “ 

“ 36 Filistcr Head,Link Screw 

“ 12 Knife Bar Complete 

“ 37 Lower Idler Pin 

“ 13 Crank Handle 

“ 38 Upper “ “ 

“ 14 Upper Roll Holder 

“ 39 Adjusting Screw, Sleeve 

“ 15 Lower “ “ 

“ 40 “ “ Nut 

“ 16 Eccentric 

“ 41 “ Screw Crank Hdle. 

“ 17 Bottom Rod 

“ 42 “ “ “ Blank 

“ 18 Upper Roll 

43 “ Link 

“ 19 Crank “ 

“ 44 “ Screw 

“ 20 Lower “ 

“ 45 Knife “ 

“ 21 Roll Adjustment 

“ 46 Small Power Gear 

“ 22 Needle Box 

“ 47 Large “ “ 

“ 23 Knife Bar Handle ' 

“ 48 Power Pulley and Shifter 

<M 

“ 49 Power Attach. Shaft 

“ 25 Upper Cor. Strip 
































































